EUGENIUSZ H: DZIEDUSZYCKI 


lasciciel dobe ziemskıch , 


przeżywszy lat 53 po długićj chorobie, opatrzony ss. Sakramentami zakończył życie 
dnia 6go Marca 1857 roku. 


Zwłoki zmarłego wyprowadzone będą dnia 10go o godzinie 4téj po południu z domu na Wesołćj 
Nro 247 do Kościoła ś. Mikołaja a ztamtąd do dworca kolei żelaznój, dla odwiezienia ich do grobu rodzin- 


nego w Korniowie obwodzie Kołomyjskim. Pozostała wdowa i dzieci zmarłego, na smutny ten obchód 
oraz na nabożeństwo żałobne dnia 11go o godzinie 9téj z rana w kościele 09. Franciszkanów odbyć 
się mające, pobożnych zapraszają. 


Kraków — w Daukarni „CZASU“ 1857 r. 


